TEOFIL SEIFERT 


przeżywszy lat 71, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 26 lipca 1917 r. w Krzeszowicach. 


Eksportacya zwłok z domu żałoby L. 19 przy ulicy Chrzanowskiej na dworzec kolejowy w Krzeszowicach nastąpi 
w sobotę dnia 28 b. m. o godzinie 4 po południu, zaś pogrzeb w Krakowie z kaplicy cmentarnej odbędzie się w niedzielę 
dnia 29 b. m. o godzinie 4 po południu, na które to smutne obrzędy stroskane dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, 


Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 30 b. m. o godzinie wpół do 11-tej rano w kościele 00. Kapucynów w Krakowie. 


Żakład pogrzebowy Concordia” Jena Wolnego w Krakowie, pl Szczepański 2 


